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gLunuuiusu - Hispíais; fOllOllS 
quiñis, rarius sep tenis, rotundo - ellipticis, supra subpubescentibus, 
subtus villoso-glandulosis, mcequaliter serratis; petiolis villosulis cau- 
leque aculeatis; Jloribus parvulis. (N.) 

R. {Nemorosa). Libert, ined. dans Le Jeune, Fl. de Spa 2, 
p. 31 1. 


L'ÉGLANTINE DES ROIS. 


DESCRIPTION. 

Arbrisseau qui seléve á la hauteur de six á huit pieds. Les 
branches adultes sont munies d’aiguillons assez forts, crochus, 
ecartes, peu nombreux : les jeunes rameaux et Ies sommités 
des tiges en sont entiérement dépourvus. Les feuilles se com- 
posent de cinq, trés-rarement de sept folióles d’un verd-pále, 
de foime elliptique, pointues au sonnnet, arrondies á la base, 
irréguliérement dentées, pubescentes des deux cotes, et recou- 
veites en-dessous d une multitude de glandes visqueuses. Elles 
sont supportées par un pétiole velu garni de quelques petits 
aiguillons crochus, muni á sa base de stipules pointues, légé- 
rement denticulées á leur sommet. Les fleurs naissent, en gé- 
néral, solitaires á I’extrémité des ramuscules qui croissent le 
long des branches principales : cependant on en trouve quel- 
quefois deux ou trois reunies ensenible, en une espéce de 
corymbe. Les pédoncules sont hérissés de poils spiniformes 















































































































































































































































